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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Ontwerpbestemmingsplan Stiens Oost. 



Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Stiens Oost 
van 11 mei 2016 tot en met 21 juni 2016 ter inzage wordt gelegd. 


Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: 
http://www. rui mtelijkeplannen. nl/web-roo/?planidn=N L.IMRO.0081.02BP0006-ON01 


Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 80 woningen mogelijk aan de oostkant van 
Stiens. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld. 


Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u: 


1. een schriftelijke zienswijze zenden aan burgemeester en wethouders. Postbus 24, 9050 AA Stiens; 

2. een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij het cluster VROM, tel. 058-2576666. 


Stiens, 9 mei 2016 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, 

Harrie Siegersma, secretaris 

drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester 
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